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武汉市民家出蹊跷事水管发热又发光http://www.sina.com.cn 1999年3月23日 16:12 广州日报    本报武汉电  一个多月来，家住湖北武昌的陆利华一
家人感到蹊跷：经过卫生间的下水铁管已前后5 次发光、
发热。

    据陆利华介绍，春节前的一天，其女儿发现白色的瓷
砖上有很亮的反光。第二天早晨8时左右，她也发现反光，
持续约半小时。其后，她的丈夫又发现了一次。

    上周末晚上，铁管再次发光、发热。亮度约有3 瓦白
炽灯的强度，铁管摸着烫手。她喊来几位邻居，用塑料薄
膜插入发光点与墙体之间，可闻到焦糊味；用试电笔测试，
没有发现带电现象；用自来水对着发光点浇水，听到“吱
吱”声。浇过后不一会儿，铁管又开始发光、发热。他们
只得求助“110”，徐家棚派出所的2名民警及时赶到现场。
众人研究了半天，没有找出事情的原委。  傅文仁 